BUJ 


KOCIPINSKI LUDWIK 


były uczeń Instytutu Technicznego w Krakowie, 


po diugiej a dolegliwćj słabości, wynikłej z odniesionych ran, zakończył Życie doczesne 
dnia 17 Kwietnia 1865 r., licząc lat 19. 


W żalu pogrążona Matka i Rodzina, zapraszają Krewnych, Przyjaciół, i Kolegów zmarłego, na wyprowadzenie zwłok z ulicy 


Stawkowskiéj Nr. 271 weŚrodę dnia 19 Kwietnia o godzinie 4 wprost na Cmentarz. 


W Krakewie. — W Drukarni ¿CZASU* W. Kirchmayera, 1865 


